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PREFAZIONE 



Alle molte memorie e documenti 
che sono stati pubblicati dalla stampa 
sopra la nuova invenzione del gaz eco- 
nomico dovuta all'ingegno df 1 eav. Co- 
lacicclii, capitano d'artiglieri :i, siamo 
ora lieti che venga a fare suggello la 
relazione dettata dallo stesso autore, 
e corredata di tutti i dati che pos- 
sono mettere ìa rilievo l'importanza 
di questo trovato. L'inventore non do- 
veva, nel parlare al pubblico, aver di 
mira che un oggetto solo, quello di 



dimostrare da quali dati era partito, 
e quale scojio pratico aveva potuto 
raggìnni];ere nei lunglii e pazienti studi 
ai quali da parecchi anni si è dedi- 
cato con tanto amore della scienza, e 
con tanto desiderio del bene del paese. 
Ma per far questo, doveva anche trac- 
ciare una storia degli esperimenti molti 
e varii che in Italia ed all'estero si 
sono fotti per ottenere un gaz. sem- 
pre più brillante e sempre piii conve- 
niente ai prezzi, e questa istoria è 



piii'siL a noi piena d'intei-essu por co- 
loro che comprendono la materia. Sul 
resto non occorrono osservazioni. Sono 
cifre e sono risultati confermati dai 
fatti, i quali possono liberamente ve- 
rificarsi Dell'officina del cliiaro inven- 
tore. Per conseguenza basta l'indicarli 
da parte sua, come Itasterà pel pub- 
blico italiano il prenderne cognizione 
per interessarsi a una scoperta de- 
stinata a far conseguire grandi eco- 
nomie in uno dei primi bisogni della 



vita pratica, e specialmente della vita 
industriale, qual'è qaello della illu- 
minazione notturna. Noi perciò sen- 
tiamo che nel pubblicare questo ac- 
curato e serio lavoro, il signor Cola- 
cìcchi rende un servìgio al paese, e 
speriamo che sia oggi apprezzato ; oggi 
che lo spirito nazionale e l'orgoglio 
patrio incominciano a rinascere; in 
tutti ì rami della pubblica attività. 

AvT. M. Mahndcoi. 



CAPITOLO I. 



l«o mlgllonnaalì aper- 
nuioDaniAotl fbmuia In 
■upoUaial Doatre tacalo. 



Noi sappiamo che tutte lo materie organi- 
che, esposte islantaneameDte all'azione d\ una 
elevata toni perai lira, si decompongono in gaz- 
luce più 0 meno proprio alla pubblica e pri- 
vata illuminazione. 

I distinti chimici ed ingegneri gazisti che 
ebbero a maestri Le Boti, Van-Hdmont, Gt- 
rardin, Dtiwas, CUgg, De-Carenta, Youle-Hmd 
ed nitri ingegni non men chiail e beneme- 
riti nella tecnologia, fra i quali è degno di par- 
ticolare menzione il dotto d'Hurcourt, banno 
pienamente addimostrato con le loro dottrine 
ed esperienze la Terità del suaccennato teo- 
fema. 



Eglino p'.'iò 0 sì limitarono al solo problema 
Kcioiilifico, od iri fiiiL'lIo piiramonte industriale 
non riuscirono: quiiidi è che le loro inven- 
zioni restarono quasi inleramentu nel campo 
teorico^ mentre in pr.itiea si conlifuió la fab- 
brica^'.iono del gan-lnce con il carhon fossile. 

In Italia ed in altri jmc^i, ove il litantiaee 
lii^nca ed <i in ,iir[icii.'i:le, 1 :iu;iiiiia/ionc pub- 
blica e privata |ireorrii[>a viv, irniente, ed a giu- 
sta lagione, i n'^'[jitori dL-lk amministrazioni 
governative, conmniili ed industriali. 

Essendo in fatto intUsculibili i principii fon-, 
damantali della scienza economica, i quali sta- 
biliscono elio la boii/à ed utiìilà debbono es- 
sere condizioni insenaiabili nell'industria, egli 
è fad! cosa :1 convineersi: 

1° Che in causa del caro prezzo del 
buon carbon fossite rei nostri porti, rillnmi- 
nazione a gaz non si npplicheià in Italia in 
quelle proporzioni che troviamo in Inghilterra, 
Germania, Francia e Paesi Bassi. 

3° Che nelle città oro esiste ii gaz-luce, 
non si potri^ ottenerlo bene epurato e ricco 
in fiensità illumlnaote, se non a carissimo 
costo. 

8* Che i piccoli centri di popolatone non 
potendo sopportare le gravi spese occorrenti 



airimpiiinto ili un' usUv.i a ^nz fossile, cho ri- 
chiede grnndi apperecchi e numeroso perso- 
nale di servizio, resteranno sempre condiii- 
nati alle tenebre del!a notle, od alla indeco- 
rosa e malsana illnminazione ad olii niiiiirati 
0 vegetali. 

Meditando, or son fie anni, su qiiiì^lo Iri- 
sli condi^.ioni (lolla mia [iilria, mi presi! de- 
sìo d'occiipiirmi serianieule ed nlilmentc dellli 
soluzione di un si arduo prohlema itidii-^lrialo 
setiKii punio trasctiiiiie nnei sludi moderni, 
noti meno un|iorl:iiit:, che tialt.iiio d ■H'arma 
d'artiglieiia a cui appailungo du ciri;a undici 
anni. 

Convenne innanzi IilIId eli' io pojjf'iassi i 
mici sludi pri'liiniiiari ■Jiilla di'i'omposij.ione 
delle materie oiiiiuiii he che U imlura, pii?veg- 
gente sempre, aveva ul-i suoi i-;ihn;lisini accu- 
mulate nello visi;e[e del nostro suole, ovvero 
su quello dì! a buon marcalo iin[iorliaino dal- 
l'estero. 

Le lorhc, le Uijuiti, i schisli /•'tamiiio^iì, i 
petrólìi ed altre sost.inze ijrasse ed oleose di 
cui abbondiamo, furouo le materie prime che 
impresi ad analizzare, combinando apparecchi 
che non solo nella parte meccanica e fialcb 
rispondessero alle mie rìuercbe, ma eziandio 
in quella economica. 
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Dopo cinque mesi di studi, futicha e sacri- 
fizi divisi con il carissimo mio fratello ed amico 
Camillo, uomo di non comune ingegno ed at- 
tività, mi ebbi tali risultati da incoraggiarmi 
alla contiiiuiizione delia intrapresa ricerca. 

Eseguite all'une importanti modiQ&izioni al- 
l'apparecchio di gazilìcazione, con l'inteiligenle 
aiuto del distintissimo ingegn3re Alessio Biol- 
ley di Torino, nello scopo di dare alle ritorte 
un maggiore sviluppo onde rendere pifi facile, 
completa ed economica la decomposizione delle 
materie prime, incominciai un lungo periodo 
di esperienz'! cb; furono al fine coronate da 
ftìlire sucfcìso. 

Oiieirappaioccliio gazificatore, che essenzial- 
mente coniponesi di 4 piccole ritorte, è clia iì 
l'apprese [italo nella favola 1', è atlo a produrre 
una quantità di gaz ricco, clic varia fra 5 e 7 
m. ylTora, ed c di utìlit^i inconteslabik' per 
nlimeiilaro di 40 fiamme in su. 

Con quaslo trovalo io posi i piccoli centri 
di popolazione e gli industrianti in condiziono 
di adollaiv un'illuminazione a g.iz, chi all'i- 
giene ed economi,! unisse pur li sicurezza da 
pericoli e la facilità e semplicità di fabbrica- 
zione. 

Questa invenzione industriale trovasi già da 
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un anno nel campi) pratico sìa in Italia che 
in Francia ed altri paesi d Kjropa, e spero, 
fra r.on molto, vederla riconosciuta ed adottata 
in Inghilterra e negli Stati Uniti d America, ove 
si trattano onnt con rara energia e potenza 
d'in<ze<>nn Ingrandì ijuestioQi economiche, scien- 
tifiche e sociali. 

In mento alla descrizione analatica del mio 
privilegiato apparecchio, alle materie prime 
produttive del gaz economico, ed alla stia 
bontà ea uiiiua, taacio cne i leLiori consullino 
non i miei che potrebbero purere interi:ssati, 
ma i rapporti, o rolazioiii, fatii d.il cliiarissimu 
fisico ed ingegnere Vl'iuIIì iUiliaEio, i? J.i^li in- 
gegneri gasisti esteri si;;iiori Liihinuki plI Er- 
hard, i qnili per es-;cte liilt: squillici compe- 
tenti in miifeii.i funino cliiamiili esperimen- 
laro il suddetto ap|);ireeehio da Societi'i 

industriili], una delie quali ha già rilivato il 
min piivi!..'[;io per tutta la Francia. 

PolPi'i [Miblilicare e?;i:»iidio altre relazioni, 
giudici) e dociiiiicnti di pcisono dottissime e 
note negli annali della scienza e della indu- 
stria (fi a <iuali mi piace ricordare i nomi chia- 
rissimi del prof. Moro e degli ingegneri Biól- 
ìey e Maignon de Bogws), e che tutti concor- 
dano nel riconoscere la iontà ed ufiIAà del 



— la- 
mio trovato; ma per essere questi stali già 
pubblicati in alcuni diari francesi ed italiani 
che trattarono della tecnologia industriale, mi 
limito a riportare i documenti auiadicatì, nei 
quali troY&nsi delineati con esattezza matema- 
tica tutu i caratteri cbe si riobieggono per una 
nuova industria, veramente vanta^iosa. 

Li Tarò seguire da dne certificati e da al- 
cune semplici, ma concludenti cifre compro* 
vanti le grandissime economie che presenta il 
mio gaz comparativamente al gaz fossile, onde 
esso ala adottato con coraggio e sicurezza da 
tutti ì comuni di piccoli centri di popolazione, 
ed in particolar modo dai proprietari di stabi- 
limenti industriali, dallo Società ferroviarie per 
le stazioni, officine, ecc. e da tutti i gesiaAì 
consumatori di gaz. 

Adottato in grande scala questo sistema eco- 
nomico, facile ed igienico, si sarà provveduto: 

1° Alle pubbliche illuminazioui ; 

2° Si produrrà maggior lavoro nelle arti 
e nelle industrie manifatturiere prolungando 
con !a fiamma brillante del gaz economico i 
corti giorni d'inverno nell'interno delle offi- 
cine; 

3° Si darà un forte impulso e sviluppo 
alle moltissime Società soDcessìonarie del bacini 
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pelroliferì e delle miniere di schisto-bitumiooso 
del Regno, che per manco d'impiego della 
materie lorde abbondantissime, non trovano 
oggi i necessari capitali per portare a compi- 
meolo l'intrapresa industria dell'estrazione di 
olii minerali, cbe da pochi anni forma la ric- 
cliczza principale del Canadà, della Pensilva- 
ni.i e della Virginia negli Stali Uniti d'America, 
non die quella delle asiatiche città, situate in 
prossimità del mar Caspio. 



SOCIETÀ FERHOVIASIA 



» L'appareci^io di gazifloazione secondo il 

sistema privilegiato del sìg. capitano Raf* 
faelio Colacicchi, consiste in un piccolo e sem- 
plice forno, nel cui fornello sono disposte 
quattro ritorte di ghisa djllo svilu|^po di me- 
tri 1, 30 circa. Ksseiido dette ritorte messe 
fra loro in comunicazione col mezzo di con- 
gegnosi raccordi, ne viene di conseguenza che 
i prodotti gazosi, i quali durante il processo 
ni formano nella prima ritorta, sono obbligati 
a percorrere interamente le altre tn pria di 
portarsi al condensatore ; ed è per tale dispo- 
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Biziooe che venendo prolungata ed estesa l'a- 
zione della temperatura sulle sostanze da ga- 
zificard, ohe il gaz prodotto riesce quasi privo 
di materie condensabili, e tuttora atte a pro- 
durre gaz; v;inlaggio questo che permette dì 
usare d'un condensatore di ben piccola capa- 
cità. 

■ Lamateria prima necessaria alla produzione 
del gaz si fa cadere entro le ritorte col mezzo 
di tubi di sicurezza cbe evitano un eccesso di 
pressione all'interna, e per conseguenza allon- 
tanano ogni perìcolo. 

< A lenJete rapida e fiidle la pzificB^one 
delle materie, il sig. Ckiladochi introduce nelle 
ritorte un reagente chimico cbe riesce utile ed 
imporlanlu non solo considerato soUo il rap- 
porto tisico, m-A benanche per la sua azione 
chimica riiI jjax che si produce, perche ne ar- 
ricchisce la car burazione e quindi il potere il- 
luminante. 

■ La temperatura viene coadotta in modo cbe 

le ritorte si arroventino al solo rosso oscuro, 

si mantengano in tale condizione o grado du- 
rante il terii;>f> di r}n:ìficasionc. 

• L'oiicr;i/,.Mii.\ UiKi volta iricomini:i;ilr., si può 
continuare almiMio per CO ore scn^a bisogno 
dì aprile le ritorte, Uopo tal tempo ò pru- 
dente vuotare l'iipparccchio per rinnovarvi il 
reagente e per nettare le pareti interne delle 
ritorte togliendovi- le piccole incrostazioni cbe 
si depositano nelle, pani inferiori. 

. Nell'esperimento a cui assistetti nello sta- 



bilimenlo dei sigg. Tratelli Laiizu in Torino, 
ove funziona l'apparecchio suddescritto, furoao 
impiegata separatainente quali materie a gazi- 
Scarsi il godrone di petrolio, ed ì residui di 

grassi animali proveniimli dalla fabbricaziona 
di saponi. 

• 1 risultati dell'esperienza lurono i seguenti: 

■ Gan 50 cbilogranirai di godrone di petro- 
lio d'America (prima rettificazione) del valore 
di it. L. 13 per quintale, si ebbero 40 metri 
cubi di gaz ricco in 6 ore di azione. 

. I Con 60 chilogrammi di residui di grassi 
animali suddetti, del valore di L. 9 il quintale, 
si ebbero metri cubi 40 dì gaz ricco parimenti 
in 6 ore di azione. 

« Il valore della torlia impieg;ìta (junle com- 
bustibile, in ciascuna operazione può valutarsi 
a circa L. 3,00, ossia circa due quintali me- 
trici di combustibile. Oltre alla accennale ma- 
terie vennero esperimentate dall'inventore i 
godroni di schisto e di petrolio d'Italia ed ' 
esteri; i resìdui di olii di oliva e di noce mi- 
sti, nonché i godroni di petrolio e di schisto 
di seconda o terza rettificazione, i e:ìi llnidi col- 
l'aggiunta di un sesto di nafta i^ro^i^'M, ed i 
risultati dal medesimo ottenuti si accostano 
grandomenle a quelli da me esposti, tenuto 
calcolo della quantità e qualità delle materie 
prime impiegate, del loro valore, del tempo e 
del combustibile occorso per la gaziflcazione., 

■ Il potere illuminante delgo^ preparato nel- 
l'esperimento surriferito, non potè essere calco- 
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lato colla massima precisione per mannariza di 
perftìllo fotomeli-o;iie\v dalle esperieuze praticate 
si può asserire, sùw/a tema di errare, che ii po- 
tere illiiminaiile del gaz in quislione, è almeno 
iripìo di quello del gaz preparalo col carboD 
fossile. La liccbezza del gaz d'altronde di> 
pende dalla natura della materia produttrice; 
cosi per esempio : 

I Coi residui degli plii vegetali si ottenne 
un gaz dotato d'un potere illuminante almeno 
quadruplo del gaz comune. 

• Dalla suennunciata esposizione dei fatti 
si possono riassuinìre nei seguenti punti es- 
senziali Je preiogiilive dd sistema privilegiato 
del sig. capitano Colacicclii: 

• 1° Lo scarso spazio nocessario per sta- 
hiliie i'usina e la poca entità dei lavori ac- 
cessori, cioè fondazione e muratura. 

• 2° L'impiego di combustibili e di mate- 
na prima produttiva idei gaz, di poco valore 
rome la torba, rottami di legna, ligniti sca- 
denti, ecc. non occonendo una temperatura 
elevata, anzi dovendosi questa evitare. 

I 3* La conservazione e lunga durata delle 
ritorte in conseguenza della bassa tempera- 
tura. 

• 4° La continuitfi dell'azione, che sì può 
prolungare fino a 60 ore senza bisc^no dì 
aprire le ritolte. 

• 5° La minima spesa nelle riparazioni, es- 
sendo queste di poco rilievo per l'indole stessa 
del processo. 
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■ 6° La semiiliciti'i e sicurezza del processo 
che può essere afliilata ad un semplice fo- 
chista. 

• T Inlìne il poco cesio degli apparecchi 
relativamente agli alivi sistemi conosciuti, es- 
sendo grandemente ridotte le dimensioni d'o- 
gni parte del gazogeno. 

• Torino, li 14 agosto 1868. 

■ Ing. Verattl ■ 



Do^■.u^^ES■TO II. 

RAPPORTO DEL SIG. J. K. L.\BINSKI 

lui/i'rjHvro del G'is. 

• L'apparecchio Golacicchi per la produzione 
del gaz consiste principalmeate nella disposi- 
zione del forno di distillazione, nel quale si 
trova montata una batteria di storte comuni-. 

canti fra di Inro pur mezzo di otturatori. 

. Qiu'^ti,' stilile sono in numero di 4 per 
forno; ess > vengono nnili; iii?;if'me, aU'im.? per la 
loro estremità iuferioi e, nitro per la supcriore ; le 
loro dimensioni sono ;is^a: l idott'' ; esse sono 
rotonde, di O^IJO di diamelrn, e si fissano 
verticalmente nel muro. 

' Il focolare, collocato al ilisotto, le ' ri- 
scalda per contetto diretto della fiamma colle 
pareti. 
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■ Due di queste storte su i|u.ittro vengono 
riempiti! di coke; sono qiiulle che licevono la 
materia prima liipiiil;i o preveritivunienle li- 
quefatta. 

a Essa vi cola in sottili filetti e si intro- 
duce uoll'latemo per mezzo di sifoDi a collo 
d'oca, fissi per mezzo delle loro basi alla 
storte, e che ricevono Della loro parte- superiore 
la materia prima da un serbatoio situalo al 
disopra. 

■ i veri vantaci;! (li questo forno consistono: 
t 1° In lina felioj liiapodi/ione delle storte 

riunite fra di loro, Incclii; purmette al gaz 
di effelluarc un percorso relativamente aasai 
grande, in grafia del suo passaggio alterna- 
tivo da una storlii all'altra, quantunque il 
forno non occupi uno spazio maggiore di 3 
metri per ciascun lato; 

« 3° In una grande semplicilii nell'ope- 
razione, che consiste nel fare assorbire il li- 
quido da un corpo spongioso per trasformarlo 
in seguito in vapori, i quali passando a tra- 
verso allo storte vuote, scaldate conveniente- 
mente, vi subiscono una gazificazione piil o 
meno completa; 

< 3' In una pronta e facile produzione 
del gaz; 

• 4° In nna distillazione, non meno fa- 
cile, non solo dei pctrolii, degli schisti, degli 
olii pesapti, o dei residui del boghead, ma 
ancora di qualunque specie di grasso, di fecce 
acide, dei residui di stearina, di glicerina, e 
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fìDulmente di tutti i corpi grassi o resinosi, 
come pure dei loro miscugli suscettibili di li- 
quefa /ione. 

• Tutte quL'sI'; riiatt^iic, prose isolalamon- 
te, o combinate insieme, possono, coli' aiuto 
di questo forno, essere trasformate in gaz ìl- 
laminante più o meno ricco, secondo la na- 
tura e la qualità delle materie impiegate; e 
si è sempre sicuri di ottenerlo di qualità su- 
periore a quello che si esti-ae dal carbon 
fossile ordinario. 

■ Durante due mesi, io ho istituite nume- 
rose esperienze sui prodotti ottenuti dalla di- 
stillazione delle sGj^ucLiti materie prime liquide-' 

• Petrolii gro/./i; 

■ Residui del l)ogliead ; 

• Hesidai del petrolio di Pensilvaniaj 

■ Scbisti grezzi e loro lesidui verdi, ecc. 

« Dagli stutti e dailL- cspeiicnzo istituite sì. 
possono trarre le m(3;;uciiìì ooiRdusioni : 

• r Cho ii forno iii quistione può faci!- 
raento esser ni'ssso in opera, conveuieutemente 
scaldato in un paio d'ore, e produce molto 
gaz in poco tempo. 

' Questa produzione, controllata e parec- 
chie volte constatata, è stata per la prima ora 
di distillazione di 3700, 4200 a 4800 litri, e 
per le ore successive di 5300, C200 a 6800 
litri ; la produzione media, di più di 5000 litri 
all'ora, può esser considerata come un fatto 
facilmente realizzabile. 

■ 3* Che la rendita in gaz per IQO dù- 



logrammi di materia variava fra 67 e 80 m. c. 
e tenendo conto di cjo, che gli olii minerali, 
in generale, seguono sempie una classifica- 
zione analoga u (jiii^lla del carbon tossile, sotto 
il rapporto della qualità, noi fisseremo questa 
rendita alla media di 75 metri cubi di gaz 
per 100 chilogrammi di materia. 

' 3° Che il potere rischiarante, di un va- 
lore egualmente variabile, ha sovouti volte sor- 
passato il ipiailrupìo di ciiiello che producono 
le sette candele dette didia Stella, che hanno 
servito al saggi ci>m[iarativi, rappresentando 
l'unita, 

t Hicouduceudo sempre le iittìtre esperienze 
a risultati industriali e pratici, noi fisseremo 
il potere rischiarante del gaz ottenuto a tre 
volle più di quello che si ottiene dal gaz or- 
dioario. 

« La fabbricazione del gnz co^ìi ohi mine- 
rali non SI confà multo colle alle temjieiature 
a cui SI c obhli(,'ati lii soltmni'tf iic i carboni 
fossili ili goiieiale. La lemijeratuia che essi 
rieliiedono e che si può apprezzare dal colore, 
senza ricorrere ad uno strumento pirometnco, 
deve presentare una tinta arancio-scnra. 

■ L'apparecchio che si^rve alla produzione 
del ^n/. necossano idi illiitiiinazione dello sta- 
bilimeuti) (t..'i simulili \'.n-Uo padre, ttchouler 
e Comi»., CI iiii 111-..;.' ;;li elciiionti sutBcieuti per 
renderci conio dui prezzo a cui aininonla que- 
sto gaz. 

• D'altra parte abbiamo visto che si può 
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ibciltnente contare sopì» mm rciuliln niedi!i dì 
75 metri cubi Ci j;;iz jier lOO i.iiilogmmmi di 
materia; e che la produzione per ogni ora e 
stala facilmente otli'Tiiiln in milione d'una me- 
dia di Ti metri cii!>i. 

> Dunque per un apparecchio che produ- 
cesse CO meiri culli in 10 ore di lavoro, sa- 
rebbe necessaria la mano d'opera di una gior- 
nata, che può valutarsi 5 franchi. 

' Quanto al combustibile, può stimarsi es- 
serne necessari 3 chilogrammi per ogni metro 
cubo di ■iivA prniìiirre, con una nolnvolo 
riilii'/ioiif ]i.>r 1111 l.iviito l'oiiliiuin e Kfii/u in- 
termitleiii'.Cj sono iliimpic 100 chilogrammi di 
carbon fossile per ogni 50 metri cubi di gaz; 
il che può costare ^ franchi. 

■ Le spese di epurazione raggiungono ap- 
pena poche frazioni di centesimo per metro 
cubo; e malgrado la nosìra convinzione che il 
gaz uscendo da coiiAcii^ ilniv o passando 
p.ir un apiiareccliio iK'Ilii i-nloiiiia a coke, sa- 
rebbe sufiìcien temente aliara^zalo dagli oitì- 
menti che bisogna per mezzo dell'epurazione eli- 
minare onde renderlo servibile; tuttavia ng- 
giunginmo a quest'oggetto la somma di un 
centesimo per ogni 5 metri cubi di gaz da 
epurarsi. 

« La durala del foino deve essere noces- 
s&riamente maggiore di quella degli altri forni 
a gaz. Le distillazioni non hanno bisogno di 
alte temperature che influiscono a logorarlo. 
Le spese di mantenimento e di rinnovamento, 
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geDcnil mento conosciute sollo h\ denominazioae 
di Deteriora :/oiu: e lotinro, possono dunque ve- 
nir copcite, fissando la somma di 2 centcstoii 
per ogni raetr» cubo di gaz da prodursi. 

■ Coi dati che precedouo, il prezzo a cui 
ammonta il gaz per ogni metro cubo, può sta- 
bilirsi come segue: 

< Per (16 chilogrammi di materia a 
l i lire of;[ii 100 ctiilogrammi . . L. 9 24 

• Ver 100 chilogrammi di combu- 
stibile '. . ■ 3 > 

f Per mano d'opera 5 * 

■ Per spese d'epurazione . . > 0 10 

• Per deteriorazione e logoro . > 1 > 

• Totale per 50 m. c. di gaz . L. 18 34 
e quindi per ogni ra. a • 0 36 

• Un campione di questi forni trova», nel- 
i'oilicina dei signori Vórittì padre, Sohonler e 
Compai^iiia, via di Parigi, n* 8, a Puteaux 
(Senna). 

■ L'apparecchio in opera basta per pro- 
durre il gaz necessario all'accensione di 250 
becchi. Questa il lumi nazione ha cominciato il 
18 ottobre 1868, e da quell'epoca essa contì- 
nua, senza inconvenienti, ad intiera soddisfa- 
^one di!i proprietari, 

• Dunque si può considerare questo fatto 
come una consacrazione pratica ed industriale 
der sistema di cui parliamo. Questi signori 
che anteriormente si sono serviti di altri 
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mezzi d'ilIumìDELzione, si lodano sopratutto 
della prontezza eoo cui il gaz è prodotto per 
certi casi imprevisti. 

■ La natura dei loro lavori li espone so- 
venti vnltfl a teneri' aperti si raonii nanamente 
i loro stubiliiji'.'uti jU'i' liitta I;i notte, senza 
poter prevedere (jualdie tempo prima questo 
caso. Il vantaggio di poter accendere e scal- 
dare in poco tempo il foroo, e di produrre il 
gaz prontamente e di buona qualità a loro pia- 
cimento, congiunta ad una completa indipen- 
denza, viene altamente apprezzalo dai sigg. Vé- 
rité padre, f^dioiiler e Compaì;'niii. 

■ Il gaz consumalo nei loro Mlabilimenti 
vien pagato in ragione di 1 franco al metro 
cobo. Noi abbiamo visto or ora che lo si può 
produrre con lire 0,36. Sono lire 0,64 che 
restano pel beneBcio della fobbricazioue. 

c Secondo la mia opinione, questo sistema 
dì forno pub esaei-e assai vantaggiraamente 
introdotto nel materiate dell'illominazione ma- 
nifatturiera dì moltissimi laboratorii disseminati 
in Francia, e di cui pochi sospettano l'impor- 
tanza. 

t II numero complessivo di questi laboratorii, 
fabbriche o stabilimenti di ogni categoria, di 
varia importanza e di diversa prodoziooe, aor- 
pi^a la cifra di 12,000. 

* La loro illnmina:ùone M pu& calcolare ad 
un milione di bea^i, e costa annualmente al- 
meno 100 milioni di fl^anchi. 

■ Ciascuno di essi possiede nna lllumina- 
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zione più o meDo completa, che dura almeno 
180 giorni dell'anno, e circa lUÙO a 1200 ore. 
fili uni si servono tltìU'illiiuiinuiiiorie a gaz. ot- 
tenuto col carbon fessilo, altri col petrolio, 
còllo schisto, e, ogniqualvolta un'usina a gaz si 
stabilisce nolie loro Tioioanze, essi abbandonano 
il loro Patema perilhimiD&rsi col gazcomnoe. La 
conseguenza che noi possiamo trarre 'da questo 
stalo di cose, è ch-i questa illumina/ione cosi co- 
stosa, u die è rimasta cosi pieiiii di difulti, lascia 
mollo a de^idi'iai e ; basta dunque trovare un. 
riparo a questi inconvenienti o soddisfare ai bi- 
soi^ni sentiti da questi stabilimenti, per crearsi 
od assicurarsi in poco tempo un'eccellente cUen- 
t'^la, per mezzo dell'esercizio di un gaz pro- 
dotto con olii minerali. 

• Parigi, S3 aprile 18G9. 

• J. K. Larinski 
• Ingegjiere del gai. >• 

DocoilENTO m, 

Iiettera del signor VITTORIO ERHARD, 
Ingegnere, costruttore delle usine 
a gaz dì Vaugirard, S. Mandò, Ver- 
sailles e Passy. 

• Il signor d'Yochct, che conosco da lungo 
tempo, mi parlava ordinariamente d'un -gex 
economico, fatto coU'olio minerale e vietale. 



-Só- 
li Da molti anni ìo m'occupo di gaz, e tatti 
gli Kforzi fatti lino ad oggi non buono giammai 
condotto a risultati tali da poter detronizzare 
il gnz idrogeno carbonato ; il quadro ch'egli 
mi fL'ce di questo gaz economico mi parve tal- 
mente seducente, che lo pregai di condurmi 
presso i sigg. Yórité e Compf^aia, dove era 
stabilito questo gaz. 

• Io fui effettivamente maravigliah) di que- 
sto g.i7, che ha un potere rischiarante assai 
superiore a quello ottenuto dalla distilladoue 
del carbon fossile. Così un becco che brucia 
da /)0 a 50 litri all'ora, produce tanto cbiarore 
quanto uu liecco che brucia da 150 a IGO 
litri all'ora di gaz di carbon fossile; oltre a 
ciò voi avete un gaz privo d'odore, e che non 
presenta alcun perìcolo d'eaplodoae. Questo 
gaz presenta dunque per me dei grandissimi 
vantaggi : 

« 1° Questo gaz clie proviene dalla di- 
stillazione dei residui del (raltamenlo degli 
olii minerali e vegetali non contiene dunque 
affdtlo' solfo; non vi è a icmere, come av- 
viene col carbon fossile, che le doi alure degli 
stabilimenti, degli specchi, del ramo vcngjmo 
deteriorate dallo sviluppo del gaz sulfureo; 

■ 2* Il suo potere risobiaraute produce 
un'economia notevole per rapporto al gaz di 
corlmn fossile; cosi ud becco di gaz econo- 
nuco che bruci 40 litri all'ora, porla una spesa 
di meno di 3 centes. all'ora, mentre che un 
becco a gaz di carbon fossile che produca la 
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atessa iliumiDaziOQe dol supra descritta, por- 
terelibe una spesa di lire 0, 045 all'ora, quasi 
i doe terzi di piti; 

( 3° L'installazione un'usina pel gaz 

economico richiedo porfio speso e Lione po- 
chissimo posto. 

• Anzi, 30 si puù giudicare da quella che 
tu visitato, essa illtiminava 250 Lccclii, e il 
posto che occupava, compreso il forlio di di- 
stillazione, il barilozzo, il refrigeratore, la ti- 
nozza di epurazione, era appena di 31 metri 
quadrati. Si calcola generaimente pei* la co- 
struzione di un'usina a gaz per la distilla- 
zione del carbon fossile una spesa di 300 
franchi per ogni metro cubo di produzione, 
mentre che l'istallazione di un'asina di gaz 
economico ammonterebbe appena al terzo, . 

< Questo gaz ha dunque, secondo il mio 
modo di vedere, tutte le qualità necessarie 
per riuscire, sia pei privati, caffè, teatri, stabi- 
limenti, eco — sia oome illuminazione pub- 
blica. ■ V. Ebbabd, mg. • 

Documento IV. 
USINA A SCHISTO 

. , flUlLLKHONT 
A PCTEADX (Senna). 

> Noi sottoscritti: 
■ Luigi Agostino Ginìllemont, isBDihttnriere, 



cavalìeie della Lcgion d'Onore, domiciliato a 
Puteaus (SeoDa); CriovaDni Battista Herman, 
proprietario, domiciliato a Neully (Senna, Pa- 
rigi); 

< DiohiBrìaino ■' 

t* Che il signor Raffaele Colacicchi, capi- 
tano d'artiglieria, avendo collocato come sag- 
gio prciso i siijij;. Vfiriltj, Scliouicr e Comp. 
a i-'iit(!iiiix un appar cecili 0 per fnijliricare il 
gaz con qualunque olio minerale o vegetale 
residui, ecc. noi abbiamo tenuto dietro agli 
esperimenti cbc banno cominciato il 18 otto- 
bre e durato fliio oggi, e che hanno condotto 
al risultato annunziato dal sig. Golacicchi. 

■ Dicliiariamo che durante (Questo lasso di 
tempo; 

• L'ap|iarccchÌo ha funzionato, anche es- 
sendo condotto e riscaldato da un nomo com- 
pletamente estraneo all'iiidiistria del gaz; che 
non subì mai guasti; che rilluminamiie del- 
l'offlcina (180 becchi) non è mai stala Inter- , 
rotta; che il gaz è riconosoiuto da qualungoe 
persona competente superiore al gaz tipo del 
gaz portatile. 

• Dichiariamo inoltro che noi ci siamo reso 
conto del prej:zo a cui ammonta il gaz, e che 
esso, avendo una potenza luminosa 3 volle e 
mezzo maggiore che il gaz di carbon fossile, 
non costa che 30 a 83 centesimi il metro cubo, 
secondo la sostanza impiegata. 

• Per conseguenzii rilasciamo al signor Co- 
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lacìccbi il seguente attestato, e la copia del- 
l'atto di Società che formiaiao in Francia per 
l'esercizio di questa industria. È questa la 
prova migliore che noi riconosciamo della 
boDtà del suo apparecchio e della verità delle 
nostre affermazioni. 

' Dato a Puteaux, il 21 novembre r868. 
« (Firmato) J. B, Heiimìn. — Guillemont. » 



Documento V. 

SoTraint«D denti gguerile 
del 

PATRIMONIO PRIVATO 
ili P. M. 

• Il sovr'inlendeuttì generale del Patrimonio 
privalo di S. M. dichiara che nel R. possesso 
della Mandria presso Ja Veoaria Reale venne 
nel corrente anno impiantata un'usina per l'ap- 
parecchio di gn7. economico d'invenzione del 
sig. cav. cap. RatTnelo Colacicclii; quale lisina 
da vari mesi fii".;ìiniia i i'gohrmonte con piena 
soddisfazioiìi' di iiucsla GecicraJc Amministra- 
zione, somministrando 237 fiamme. 

I Dichiara inoltre che tanto per la fabbri- 
cazione del gaz, quanto per la nettezza del 
relativo apparecchio, non è voluta che l'opera 
di un solo operaio. 

■ Il sottoscritto, commendando quindi sotto 
ogni rapporto l'invenzione del predetto «gnor 
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ca.f. Colacicohi, gli rilascia la presente atte- 
stazione par valersene ove d'uopo. 
( Torino, 11 ottobre 1S69. 

( B Som'Intendenie genartUe 

« TlSONK. 1 

DOGUUBNTO VI. 
Gal«oU r«nip«r»tlvl 

FRA II. QAZ ECOHOMICO ED IL D&Z FOSSILE. 

• Dalle ripetuta esperienze fotometriche ese- 
guite fra queste due diverse qualità di ^s- 
luce, risulta che bruciando 100 litri del primo ' 
si trova un potsre illuminante eguale a 24, 90 
candtìle stairicho Aùìì'Etoile (prescelto dalla 
scienza e dulia pratiia come uniti'i di misura) 
del peso di 97 grammi; mentre 100 litri di gaz 
fossile bruciati sotto la stessa pressione emettono 
una luce eguale a 6, 28 candele. Quindi il 
gaz economico è 3, 90 più forte del gaz fos- 
sile in densità di luce. Ammctiso però che sia ■ 
solamente 3 volte pìfi ricco, avremo <Ai9 50 
metri cubi del primo rappresentano 150 me- 
tri cubi del secondo. 

• Oni vi'dkimo il ]ìi'G/:/.o dot singoli appa- 
recchi 0 iloi ini.diilto con iiiMlicdin; i si- 
slemi, 

« Un apparecchio alto a fabbricare 50 me- 
tri cubi di gaz economico in 10 ore di lavoro 
importa L. 5000 



I Uno a gaz fossile per produrre in 
^ual tempo 150 metri cubi importerà, 
minimum L 12,000 

• Aggiungasi che per questo secondo ^- 
stema ricliiedcsi utiLt maggior area di terreno 
per l'usiiia, ed una sjiesa dui ;iO 0|0 in pifi 
per la canal iz^^izione c tubulatuta. Lasciamo 
però da canto queste considerazioni e toruiamo 
alle cifre di esercizio. 

■ Per la produzìoae di 50 metri cubi gaz 
economico 8l:ibi30gna una spesa di: 

• Per paga di un operaio . . L. Z 50 

• combustibile (legna, torba, 

lignite, carbone, ecc.) . » 4 50 

• 100 cliilogr. di residui di 
seliiato fornito dalla Società veneta • 20 00 

• Per consumo dall'apparecchio. • 1 00 

Totale importare di 130 metri cubi L. 28 00 
« Per febbricare 150 metri cubi di gaz fos- 
sile fa d'uopo della spesa seguente ; 

t Per paga a due operai . . L. 5 00 

• GOO cbilog, cii'ca di carbone 

fossile » 30 00 

" Per spese d'cpura/ione . . » 1 00 

• Consumo dell'appacrechio e 
manutenzione • 3 00 

Totale importare di 150 metri cubi L. 39 00 

■ Queste semplici cifre sono troppo elo- 
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queliti c dimostrano la superiorità economica 
del mio gaz, senza btsogDO ch'io entri in altri 
dettagli, schiarimenti o calcoli : quindi do ter- 
mine a questo capitolo aspettando con calma 
di raccogliere il frutto de' miei lavori. • 



CAPITOLO II. 



Nel capitolo pi-ecedente ho parlato e dimo- 
strato con competenti prove e giudizi! di uo- 
mini insigni nella scienza e nell'industria, che 
il mìo apparecchio gazillcatore c inconlestabil- 
mente utile ed economico per i consumatori 
di oltre 40 fiamme, come alberghi, ristor^ttori, 
teatri, ospedali, stazioni ferroviarie, opifìci mec- 
canici, industriali ed agricoli, cantieri, paesi, ecc. 
Restava pelò insoluto il iiroblema per i pio- 
coli consumatori al di sotto di 40 fiamme. 
Ecco dunque il soggetto di 10 me^ coDtìaui 
di studi ed esporimotiti, che brevemente rias- 
sumo in questo capitolo. 

La ricerca di quest'incognita industriale pre- 
senta allo studioso estreme diCQcoltà se la si 
considera sotto l'aspetto dei severi stadi, e rei- 
terate esperienze fatte in questo secolo da dot- 
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tìssimi teooici delle piti colte nazioni, e ria- 
scite tatte con esito infelice. 

In Fronda, Inghilterra, Ger mania e Svìz- 
zerà si studiò l'idea del trasporto del gaz-luce 
a domicilio. I^a riuscita non tai'dò dì essere 
annunciata col mezzo della stampa, anzi 
vari sistemi di fabbricazione del gas, e di 
b-asporto furono adottati aelle più cospicue 
città di Europa con grave danno delle So- 
cietà che intrapresero una simile industria. Or- 
gaidzzare un' utile concorrenza alla Società del 
gaz f(»ale, fabbricando il gaz ricco, e traspor- 
tandolo a domicilio, era certamente una grande 
e felice invenzione; ma la riuscita ebbe quel 
successo ntile che l'industria si attendeva? Per 
oonvÌDcersì del contrario basta accennare che 
per una tale industria è ,as5olutamente indi- 
spensabile che il gaz-luce sia ricco in carburi 
d'idrogeno; e per conseguenza fabbricato con 
il bo^iead che si ottiene ad un prezzo triplo 
e4 anche quadruplo degli altri ciu-boni gross 
ed a lunga fiamma, che sono riconosciati i 
più idonei alla produzione del gaz ordinario. 
Fabbricato, , fa d'uopo comprimerlo a 10 ed l'I 
atmosfere servendosi delle pompe Hugon ad 
alta pressione. Compresso, Io si deve traspor- 
tfu'e al domicilio dei consumatori col mezzo 
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di appositi carri trainati da doppie pariglie di 
vigorosi cavalli. D'onde il caro prezzo del gaz, 
l'impossibilità di regolare servizio per i coa- 
sumatori, ecc. tigli è di fronte a questi gravi 
iDcooveDienti che la maggior parte delle So- 
cietà costituitesi a tal uopo furono costrette 
a sciogliersi, liquidure gli azionisti, o dichia- 
rare fallimento, e tal fine attendeva pure la 
Società del gaz-portaltlc di Tonno e Yenaria 
Reale, senza parlare di quella di Milano che 
non promette certo buon successo. 

ìli. Galtj-Casalt, meditando sulla trista sorte 
toccata agli inventori ed indusliianti del gaz- 
portatile, aveva immaginato itiveceun'usina mo- 
bile che era dcstjnatti a fabbricar gaz alla porta 
di ogni' consumatore; ma neppure questa in- 
venzione entrò mi campo pratico, anzi restò 
assolutamente nel limite delle ideo. 

Altre prove furono tentale ne'vari paesi di 
Europa, ed altre Invenzioni furono annunziate 
sulla fiilibricazione del gaz a essenza di pe- 
trolio. Tutto tallirono pjr innumerevoli incon- 
ve nienti, come il peiicolo continuo di esplo- 
sioni, la grandissima dìl!lcoltà di evitare le 
forti condensazioni nello tnbulature clie re- 
stano spesso ostruito, il caro prezzo del gaz, 
ed infine la impossìbititil di trovare ìu com- 



mercio essenza di minima densìU. In una pa- 
rola, mentre ì veri inventori del gaz a essenza, 
cioè Mille, S'Jochet, Mailer, FasskomJii, ecc. 
lasciaron cadere i loro jirivilegi iil'I pubblico 
dominio, perchè non riconosciuti luoni ed «ii'Ii 
sia dalla scienza che dalla industria, vedasi in 
Italia annunziare questa invenzione come na- 
zionale, farne pompa nelle industriali esposi- 
zioni, predicarla cosa buona ed utile, mentre 
è evidentemente constatato il contrario. 

Malgrado queste sconfortanti verità, io non 
mi scoraggiai no'miei studi e nelle mie ricer- 
che. L'idea di essere utile al mio paese ed 
alla mia famiglia mi fu di sprone, e nei mo- 
menti diffìcili ritempr'ai in questa idea l'animo 
mio per ritornare al lavoro con maggior per- 
severanza e speranza di esito fortunato. 

Non intendo qui narrare l'istoria dì tutti i 
studi fatti, dei sacrifizi pecuniari a cui incorsi, 
delle esperienze fallite, di quelle confortanti, 
dell'Intelligente ed utile aiuto ricevuto, come 
sempre, dal mio amato fratello Camillo, e del 
tempo speso. Solo dichinro che questo pro- 
blema meritava essere studiato con severità 
scientiQca e pratica, e tali condizioni immula- 
bili io mi proposi per riuscire nel mio lavoro, 
(^e confiiatera nello studio di un piccolo ap- 
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parecchio, il quale rispondesse industrialmente 
ai smentì quesiti : 

1° Da potersi collocare senza incomodo 
alcano in qualsiasi 6amera sotterranea, in un 
angolo di giardino, in una serra da fiori, in 
un terrazzo od !n qualunque altra località di 
poco conto. 

3* Produrre con esso, non solo mi gaz 
economico, ricco ii densitil di luce, e spoglio 
di componenti nocivi alla respirazioiip, ma 
eziandio Mia riscaldata per iniiiilzare la tem- 
peratura atmosferica degli appartamenti, utiizi, 
serre da fiori, durante Ja sbigione invernale. 

3° Facilitù e semplioità di fabbricazione. 

4° Sicurezza completa da qualsiasi scoppio. 

5° Impiego di maieiie prime nazionali, e 
principalmente i residui di schisto, d'olio di 
oliva, di noce, ecc. ed altri corpi grassi. 

C° Piccolo costo. 
Fra gli apparecclii da mo ideati ed esperi- 
mentati, quello con cui bo ottìiiuto il più com- 
pleto successo è deìinoato nella lav. 2'. 

Si compone di una piccola stufa di lamina 
di ferro, rivestita all'interno di una leggera 
muratura di mattoni refrattari. La sua eleva- 
zione è di metri 0,95 ed il suo diametro di 
m. 0,90. Nell'interno vi sono due camere di 
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speciale e han calcolata cooflgDrazioDe. In una 
Ti si colloca nn'apposlta caldaia tubulara de- 
stinata a decomporre in gaz-luce le materie 
prime. Nell'altra vi sona tubi di ghisa che 
funzionano indipendentemente, e che s^ono 
a riscaldare l'aria da trasmettersi nfglt ap- 
partamenti. D'onde il tìtolo di ealoriferifeeono- 
mieo generatore dd gai-hice. H calorifero per 
altro 'essendo, come dissi, indipendente dal 
generatore del' ga^-lace, può essere o no ap- 
plicnto a volontà dell'acquirente. Il processo 
della fabbricazione del gaz è uguale a quello 
descritto nel capitolo precedente e suoi docu- 
menti annessi. Non richiedesl una continua 
assistenza, basta sorvegliare ogni 40 o 50 mi- 
nuti la temperatura della caldaia nell'interno 
del focolare, che deve mantenersi approssima- 
tivamente al color rosso cupo ; i>er conseguenza 
ogni domestico soddisfa a questo ufficio. L'ap- 
plicazione del manomeiro-sifono per introdurre 
il liquido nell'intorno della caldaia evita qual- 
siasi pelicelo. Il gnz prodotto non contiene 
zolfo, sali ammoniuMli, ed altri componenti 
impuri e nocivi alla respirazione, come 3i tro- 
vano nel gaz fossile, quindi restano soppressi 
g'ii apparecalii di epurazione. Sorteudo dalla 
caldaia lo si conduce in un piccolo condensa- 
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tore e, poscia alla campana a serbatoio come 
vedesi nella tavola saindicata. 

Quest'apparecchio, jnflnej ohe è dulia mas- 
^ma semplidtà e solidità, è il vero tipo per 
USD domestico e produrrà una completa rivo- 
luzione agli attuali sistemi d'illnmlnazione. 

n suo campo di applicazione è vasto, Ec- 
come immensa è la sua importanza. 

Non solo le case di campagna, i castàllt, le 
ville, ecc. pob^n dare un assolato addio al- 
Toscurità od alla malsana illuminazione, ma 
lo sì adotterà pure nei piccoli stabilimenti in- 
dustriali, nei negozi, nelle grandi abitazioni, 
nell'interno delle piCi popolate città, nelle se- 
condarie stazioni ferroviarie, ecc. ecc. 

I vantaggi reali e guarentiti si riassumono 
in queste parole : 

Igiene, sicurezza da pericoli, economia, coti- 
sarvaeione di dorature, pilttire, ecc. 

Ciascuno può convincersene persoiiiil mente 
visitando uno di questi aiipareccin clie fun- 
ziona regolarmente nella mia abitazione situata 
in via dei Serragli, 12^1, 1* p., Firenze. 

Le materie prime produttive de! gan sono 
abbondantissime nel Regno. Le sole Societ;i 
veneto-moatanistica, bresciana e 'tirolese iia 
producono migliaia di tonnellate al mese, di 
ottima qualità per la nostra industria. 



— 38 — 

1.6 ordinazioni degli apparecchi dovranno 
essermi dirette al mio domicilio, ed i prezzi 
che ri3guardano il materiale completo dell'u- 
Sina propriamente detta, sono: 

Da una a 20 fiamme senza calo- 
rifero . L. 700 

Da una a 40 flamine con calo- 
rifero » 900 

da pagarsi alla consta del materiale iti sta- 
zione a Firenze; porto ed imballaggio a ca- 
rico del committente. 

Le spese di posa e del materiale laterizio 
ascendono a ben poca cos^. 

L'industria italiana, non giova negarlo, ha 
bìso^o d'incremento e di capitali per svilup- 
parsi e produrre. Si associ adunque il capi- 
tale alla scienza ed al lavoro, e l'Italia prò- 
durrà al pari delle più colte e rispettate na- 
zioni. 

Io ho portato la mia pietra all'edi&iio ,d^ 
progresso. Porti ciascuno la sua con moralità 
e modestia se vogliamo aver diritto al rispetto 
dei popoli civili. 

Firenze, li 30 novembre 18C9. 
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Relazione del eig. A". Ing.* Guido 
Vìmercati, estratta dalla sua Rivista 

scienti fico-induslrialc : 

Ogni qualvolta, in questa nostra Rivista, 
ci occorri; di poter parlare di qualche scoperta 
od invenzione fatta iu Italia da un italiano, 
abbiamo provato sempre la più viva soddì-. 
sDozione. 

Far taroppo in &tto di applicazioni iodustnali 
il nostro paese è al disotto degli altri nel 
quali l'industria, da molti coltivata, è pro- 
tetta ed Ìucoiag:giata, nei quali ciò che 
ogg^ è lusso di teorìa, domani è già disceso 
nel campo della pratica applicazione, nei quali 
le moilì&caKioni ed i perfenioiiamcnti seguono 
dappresso il procedimento primitivo a segno 
che io poco tempo la nuova industria, la in- 
venzione, che da noi sarebbe forse passata 
inosservata, ha preso un considerevole svi- 
luppo, rend£ notevoli vantaggi alle popola-, 
zioni, ed apporta capitali all'inventore. 

Gli è dunque col più vivo piacere -che noi 
do))hiamo salutare uno di codesti nuovi pro- 
cedimenti quando esso sorge nel nostro paese, 
ed è perciò colla massima soddis&zione ohe 
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noi ci si&nio aifrctlnti »(! ncccttare il (rort^sn 
invito fattoci dal sifr. iivv. ilunnucci, din;ttore 
di queslo giornali', rL'cniiilnci a vedere gli op- 
parcfflii iiiediiinte i (|iiali Tegrcy-io sig.capit. 
ca^-. Rallael-' ColiK'icchi ntìivnv uiipLz illumi- 
nante che yuv tutti i rapporti è (Iella mas- 
sima utilità. 

Abbiamo detto recandoci a vedere, avremmo 
dovuto dire ammirare, perchè infatti la sem- 
plicità degli apparecchi, la regolarità dell'o- 
perazione, la purezza ed incontestabile supe^ 
rioritù del prodotto sono tutti fatti degni di 

Come ò iin-lrn l'òmpifo, ctTchcremo di rag- 
'frii;ip:liaro il lyttiiro, nei limili che ci sodo 
concessi, ilei proi.'i'dinicnto Colacicchi. 

Quando dai schi:^ti bituminoci l'u già eritrutta 
la nafta, la benzina, la paraffina e l'anilina, ri- 
mane unamaterìa liquida, di colore bruno, non 
infiammabile, detta volgarmente morttiolo, che 
si vende oggidì a basso preiszo (^80 lire la 
tonnellata) e che è abbondantissima in Italia 
dove se ne producono centinaia di tonnellate 
al mese. A questa materia residua si possono 
aggiungere gli avanzi della fabbricazione 
dello candele, i déchets delle industrie dei 
corpi grassi i; si avranno altrettante materie 
prime dalle i[uali il cav. Colacicchi ottiene il 
suo gaz. Quella che servi al saggio cui ebbi 
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la fortuna di assistere era puramente il resi- 
duo dei soliisti che foroiàce la Società Veueto- 
JfODtanistioa. 

Questa materia prima viene introdotta per 
mezzo d'un tubo ricurvo che serve da sifone- 
manometro, in una seni: di quattro camere 
successive forniaiili udìi (.■ìiUìiìu tubuliire di 
glii-:i f Lli~iiii<t'' il ]ii;ino iiicliniito entro uu 

formato in mi\ttoni ri'fnittarii, rivestilo di sot- 
tile lamiera di ferro, alto ni. 0, (15 ed avctito 
m. 0, 90 di diametro; esso porta il focolnio 
ed il ceneraio, che sono di piccola dimensione, 
ed una retrocamera in cui si trovano >iei tubi 
cilindrici i quali, indipendentemente dal re- 
stante, funzionano da caloriferi per trasmet- 
tere l'aria riscaldata neplì appartamenti. 

La dispOHizifìne data alle quattro camere, 
ohe funzionano da ritorte, è quella appunto 
che mefrlio si adatta a rendere completa ia 
decompa-=i/,i()iie di'lla materia prima ìntro- 
(l()tia. e Ibriiiiuiu, come i-i è dytto. una caldaia 
tubolare di ghi^a. La fiamma lambisce e cir- 
conda in tutta la sua superficie esterna que- 
sta caldaia, la quale, in piccolo spazio, prc 
senta t'itlavia uno sviluppo di m. 2,80. 

Il reagente cliimióo che attiva la^deoompo- 
^iitione della materia prima 6 collocato entro 
queste camere, che sooo riscaldate al rcàso-^ 
cupo. 
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Dftirultima di queste camere parte un tubo 
metallico ricurvo che esporta il gaz e lo cod- 
duce entro un semplice coudensatore. Questo 
tubo non ha d'uopo di valvole uè di rubi- 
netti; qualora, per una ostruzione qualsiasi, 
esBo venisse a turarsi e ad impedire l'efflusso 
del gaz, questo potrebbe sortire pel tubo stesso 
da cui entra la materia prima, il qual tubo, 
come dicemmo, è foggiato a manometru; vi 
!ii potrebbe applicare un fischietto e dare 
cosi avviso all'operaio ohe ei trovasse di- 
stante, poiché fira i meriti del processo Co- 
lacicchl non è ultimo quello di non aver 
d'uopo di operai assistenti; incamminata To- 
perazione, gli apparecchi funzionano da sè 
soli senza pericolo alcuno. 

Dal condensatore il gaz passa nel gazome- 
tro 0 serbatoio; nelfap parecchio che vedemmo 
funzionare, questo jazometroera della capa- 
cità di circa due metri cubici. Dal gazometro 
il gaz passa nei tubi di distribuzione e va in 
becchi, i quali invece di tagli portano minuti 
forelliui, modiflcazione questa di cui abbiam 
potuto riconoscere rutiliti nel paragone delle 
fiammelle che ne sortono. 

Abbiamo voluto noi stessi, per mezzo di un 
fotometro dì Bunsen, ohe l'inventore posa geo- 
tilmentA a nostra diapoBlzione, acoertaro! del 
Brado di intenBit& d^U luce del gaz Cola- 



cicchi 0 riconoscere che a parità di circoetanze 
(7 mill. di pres:jione) essa sta a quella del gaz 
illuminante ordinario come 4 li2 : 1, Questo 
notevole vantaggio, che il modesto inventore 
ridocevs alla proporzione dì 3 ad 1, è incon- 
testabile, ed ag^onto a quello ohe 100 clii- 
logrammi di materia prima dèono ciroa 60 
metri cubi di gaz, oOBtituisce del processo 
Colaoicchi QQ procesBo eminentemente eco- 
nomico e superiore a qualsiasi altro modo di 
illuminazione. 

Per avere una luce eg^uale a 7 cand^e stea- 
riche deirtìoii(7, basta un becco che consumi 
25 litri all'ora; 40 piccoli becchi consumano 
un metro cubo di g&z in un'ora ed ogni 
fiamma può costare L. 0,015 all'ora. Il becco 
a doppia corrente d'aria, detto d'Argand, con- 
suma 80 litri per ora, ed è di una brillantissima 
luce che può costare 5 centesimi per ora. 

Col gaz Colacicchì uno stabilimento indu- 
striale, una manifattura, un opificio, una 
scuola serale, possono venir illuminati da una 
luce'calma, tranquilla, uniforme, quasi com- 
pletamente bianca, inodora, priva di solfo, di 
acido solfidrico, di sali ammoniacali, e sopra- 
tutto realizzante un'economia considerevole 
sopra qualsiasi altro modo di illuminazlODe. 

A Parigi, di dove da poco tempo è reduce 
il cav. Colaciochi, il suo sistema, flutto su più 
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vasta ^cala, venne in molti stabilimenti iidot- 
tJito; Jillu Maudria lieuie, pre.^r^o Torino, S. M. 
il He volle avere un"usinu ili codesto (-■■az, la 
quale re;^ ola [■mente fornisce 237 fiammelle. 

L'apparecchio clie noi vedemmo faozionare 
ò ridotto a piccole dimensioni per poter es- 
tere applicato negli appartameuti o nei giar- 
dini; l'aria del calorifero può servir per 
le serre; esso oS^e efibtti e vantaggi non il- 
lusorii, ma di fatto, laonde noi nonpoesiamo 
che rallegrarcene coU'egregio capitano Cola- 
ciechi e suggerire il suo gaz come mezso di 
economica e perfetta llluminaziuDe. 
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